JAN OL 


ezeladnik stolarski rodem z Krölestwa Polskiego, kawaler, 


liczący lat 25, po długiej i dolegliwej chorobie opatrzony ŚŚ. Sakramentami, 
zakończył życie w dniu 16 września 1878. 


Siroskana ciolka wraz z familia zmarłego zaprasza Kolegów, Znajomych i pobożną Publiczność na 


wyprowadzenie zwłok we środe dnia 18. b. m. o godz. 4 popołudniu ze szpitala św. Łazarza wprost 
na ementarz. 


NAROŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


qdprawi się we czwartek dnia 19 b. m. o godzinie 10 rano w kościele 00. Dominikanów. 


w drukarni Pobudkiewicza w dzierżawie A. Koziańskiego. 


